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II capitello Corinth io deue elfere alto , quanto e grollli lacolonna da balfo , e di piu la fella pa 
laquale li da all’ Abaco : il refto li di uide in tre parti uguali . La prima li da alia prima foglia , la fcj^ ‘ 
da alia leconda , e la terza di nuouo li diuide in due , e della parte prolsima all’ Abaco lifanno i c i°r' 
coli con le foglie , che par che gli foftentino : dalle quali efsi nafcOno : e pero il fufto d’onde elcono-f 
faragrolfo , & efsi ne i loro auolgimenti li andaranno a poco a poco alfottigliando , e piglieremo ' * 
cio l’elfempio dalle piante ; le quali fo no piu grolfe doue nalcono, che doue finifeono . ifa camp u ^ 
cioeilviuo del capitello fottole foglie deue andare al diritto del fondo de’ canali delle colorm 
A far I’ Abaco , c’habbia conueniente Iporto ; li forma vn quadrato : ciafcun lato del quale lia vn nio * 
dulo e mezo : e li tirano in quello le linee diagonali ; e doue s’interlecano , chcfaranel mezo ;li p 0n ' 
il piede immobile del compalfo : e verfo cialcun angolo del quadrato li fegna vn modulo : e doue fa 
ranno i punti li tirano le linee , che s’interlechino ad angoli retti con le dettc diagonali , e che tocchi 
no i lati del quadrato :e quelle larannoil terminedcllo Iporto, e quanto laranno lunghe ; tanto f ar ^ 
la larghezza delle cornadell’ Abaco. La curuatura , ouero Icemita li fara allungando vn filo dall’vn 
corno aU’altro , e pigliando ilpunto , onde viene a formarli vn triangolo , la cui bafa e la Icemita . Si 
tira poi una linea dall’eftremita delle dette coma , all’eftremita dell’ Aftragalo , ouero tondino della 
colonna , e li fa che le lingue delle foglie la tocchino : ouero auancino alquauto piu in fora , e quefto 
e il loro Iporto . LaRofa deue elfcr largala quarta parte del diametro della colonna da piedi. L’Ar- 
chitraue , il Fregio , e la Cornice ( come ho detto ) lono il quinto dell’altezza della colonna : e li diui- 
de il tutto in parti dodici,come nel Ionico : ma in quefto v’e diflferenzajChe la cornice li diuide in otto 
parti e meza : d’vna li fa l’intauolato , dell’altra il dentello , della terza l’ouolo, della quarta e quinta il 
mod iglione,c dell’altre tre e meza la corona, e la Gola. Ha la cornice tanto di Iporto, quato e alta. Le 
calfe delle R ofe, che vanno tra i modiglioni ; vogliono elfer quadre, & i modiglioni grofsi per la me- 
ta del campo di dette Rofe . I membri di queft’ordine non fono ftati contrafegnati con lettere,come 
de i palfati : perche da quelli fi polfono queftifacilmente conofcere. 
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